EG-Konformitätserklärung 


Für das nachfolgend beschriebene Erzeugnis 
Mehrbereichs-Empfangsgerät 
AIR CONTROLM 7 
wird hiermit bestätigt, daß es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, 
die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit- 
gliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) festge- 
legt sind. Das Gerät entspricht ebenfalls den Vorschriften des EMVG v. 9. Nov. 
1992. Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den entsprechenden Pro- 
duktbeschreibungen sowie dem 
Prüfbericht Nr. 695 / 93 der Firma PKM, 
die Bestandteil dieser Erklärung sind, in den Verkehr gebracht werden. Für die 
Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit 
wurde folgende harmonisierte europäische Norm herangezogen: 
EN 55 013 
Diese Erklärung wird verantwortlich für die Firma 
Albrecht Electronic GmbH 
Otto-Hahn-Str. 7 
D-22946 Trittau, 


die das oben beschriebene Erzeugnis in den Verkehr bringt, abgegeben: 


Trittau, den 18.5.1995 ul 


Dipl.-Phys. W. Schnorrenberg 
Qualitätssicherung & Produktentwicklung 
Albrecht Electronic GmbH 


